Kapitel VII.

Das elektromagnetische Feld in
Isolatoren.

1. Elektrische Strome in Isolatoren.

In den Kapiteln III bis YI ist ausschliefilich die Rede gewesen von
elektrischen Stromen, die in Leitern fliefien. Aber die Betrachtungen
in den letzten Abschnitten des VI. Kapitels gehen iiber die Grundsatze
hinaus3 die wir fiir diese Strome aufgestellt batten. Wir haben in Ab-
schnitt 17 des vorigen Kapitels den in den Spulen einer Wechselstrom-
maschine erzeugten Strom in die Belegungen eines Kondensators ein-
treten lassen. Wenn dieser Strom nur in den Leifcerteilen fliefit, so ist
er offenbar kein gescblossener Strom; denn die Leiterteile sincl ja durch
das Dielektrikum des Kondensators getrennt. Wir haben aber im III. Ka-
pitel, Abschnitt 11, S. 234 gesehen, dafi die allgemeinen Eigenschaften
des inagnetiscnen Feldes mit Notwendigkeit zu der Annabme fiibren,
dafi es nur gescblossene Strome gibt. Dieser Satz war allerdings nur
abgeleitet aus den Eigenscnaften des magnetiscnen Feldes, welches
stationare Strome erzeugen, die entweder in Leitern fliefien oder auch
Amperesche Molekularstrome sein konnen. Aber wir haben auch bei
der Behandlung der Induktionsstrome, die im allgemeinen nicht stationare
Strome sind, keine Veranlassung gehabt, uns die Leiter anders als in
Form geschlossener Strombahnen zu denken. Erst das Problem der
Ladung oder Entladung eines Kondensators oder allgemeiner einer Kapa-
zitat, die ja die Gestalt eines beliebigen Konduktors haben kann, fiihrt
uns auf den Fall einer ungeschlossenen Leiterbahn, und wenn wir die
friiher gewonnenen Grundsatze auch in diesem Falle angewendet haben,
so liegt darin stillschweigend eine Erweiterung des Begriffs der geschlos-
senen Strome. Diese Erweiterung verdankt die Elektrizitatslehre Max-
well, und sie ist der Ausgangspunkt fur die Fortbildung, welche die
elektrischen Theorien durch Maxwell erfahren haben. Maxwell
macht die Hypothese, dafi die allgemeinen Eigenschaften des
magnetischen Feldes unter alien Umstanden dieselben
sind, einerlei, ob die elektrische Stromung in seinen
Wirbelraumen Leitungsstrome sind oder dies nicht sind.von Kapazitaten.
